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a mohu potvrdit, že 
zneškodňuje COVID-19.” 
Dr. Gerba University of Arizona 


Water & Energy Sustainable 
Technology Center 





Kontaminované karafy mohou být 
zdrojem křížové kontaminace, kdy 
se viry mohou jednoduše přenést z 





7 | jednoho uživatele na druhého. 
Intenzivní UVC UVC záření dezinfikuje a 
záření, které PRESNE ČISTĚME chrání trysku vytvářením 


Firewall© produkuje, bariéry, která virus zastaví 
deaktivuje jádro 


BLU olla Ss 


a neutralizuje tak, že 
nemůže proniknout do 


stane neškodným. systému a kontaminovat 


© výdej vody. 





VÝDEJ ČIŠTĚNÉ 
VODY 








Better thinking, better water, 
better for you, better for the planet™ 


Copyright, WLI (UK) Ltd 2020 





